SITUA?IA HIDROLOGICA în 28 ianuarie 2017 Rauri: Debitele au fost în general sta?ionare Forma?iunile de ghea?a (ghea?a la maluri, naboi, pod de gheata) existente pe majoritatea râurilor din tara au fost în extindere si intensificare, exceptând râurile din bazinele Siret si Prut, unde s-au mentinut fara modificari importante Predomina podurile de ghea?a, exceptând râurile din Banat, unde predomina, în general, ghea?a la maluri Pe unele sectoare de râu, datorita evolutiei formatiunilor de gheata, se înregistreaza variatii artificiale de niveluri si debite Curge naboi (zapada înghe?ata în albie) pe urmatoarele râuri la statiile hidrometrice: Vi?eu - Bistra, Some? - Ulmeni, Mures - Galaoaia, Jiu - Sadu, Jiu - Rovinari, Arge? - Bude?ti, Sabar - Vidra, Dâmbovi?a - Lungule?u ?i Bistrita - Brosteni Se men?in aglomerarile de gheturi formate anterior pe Somesul Mic - Salatiu, Some? - Rastoci ?i Bistrita - Frumosu Pe râul Bistrita, amonte de acumularea Izvoru Muntelui, aglomerarile de gheturi se manifesta pe o lungime totala de 13 4 km si grosimi ale gheturilor cuprinse între 0 20-4 50m Debitele se situeaza în general la valori între 20-90% din mediile multianuale lunare Nivelurile pe râuri la sta?iile hidrometrice se situeaza sub COTELE DE ATEN?IE Dunare: Debitul la intrarea în tara (sectiunea Bazias) în intervalul 27 01 2017 - 28 01 2017 a fost sta?ionar, având valoarea de 2500 m3/s, situându-se sub media multianuala a lunii ianuarie (4950 m3/s) În aval de Portile de Fier nivelurile (influentate de formatiunile de gheata) au fost în scadere pe sectorul Gruia - Giurgiu si în crestere pe sectorul Oltenita - Tulcea Formatiunile de gheata au fost în extindere si intensificare In ultimele 24 de ore, nu s-au semnalat depasiri ale marimilor caracteristice de avertizare pe cursurile de apa Prognoza rauri Debitele vor fi în general sta?ionare Forma?iunile de ghea?a (ghea?a la maluri, naboi, predominant podul de gheata) existente pe majoritatea râurilor din ?ara se vor men?ine fara modificari importante, putând produce în evolutia lor cresteri artificiale de niveluri pe unele sectoare de râu Se vor men?ine aglomerarile de gheturi formate anterior pe Some?, Somesul Mic si Bistrita (amonte acumularea Izvoru Muntelui) Prognoza Dunare Debitul la intrarea în tara (sectiunea Bazias) va fi stationar (2500 m3/s ) În aval de Portile de Fier nivelurile (influentate de formatiunile de gheata) vor fi în scadere pe sectoarele Gruia - Giurgiu si Cernavoda - Vadu Oii ?i în crestere pe sectoarele Olteni?a - Calara?i ?i Braila- Tulcea Formatiunile de gheata se vor mentine fara modificari importante 